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CHAPTER  VIII — LOW  INCOME  HOUS- 
INGr  DEPARTMENT  OF  HOUSING 
AND  URBAN  DEVELOPMENT 

[Docket  No.  R-78-517] 

PART  888— SECTION  8  HOUSING  AS¬ 
SISTANCE  PAYMENTS  PROGRAM- 
FAIR  MARKET  RENTS  AND  CON¬ 
TRACT  RENT  AUTOMATIC  ANNUAL 
ADJUSTMENT  FACTORS 

Fair  Market  Rents  for  New 
Construction  and  Substantial 
Rehabilitation 

AGENCY:  Office  of  Assistant  Secre¬ 
tary  for  Housing— Federal  Housing 
Commissioner,  HUD. 

ACTION:  Final  rule. 

SUMMARY:  HUD  is  publishing  Fair 
Market  Rents  for  Section  8  new  con¬ 
struction  and  substantial  rehabilita¬ 
tion  projects.  Fair  Market  Rents  are 
required  to  be  revised  at  least  annual¬ 
ly.  Accordingly,  the  revised  rents  are 
being  made  effective  April  1,  1978,  one 
year  from  the  last  general  revision  of 
the  rents. 

EFFECTIVE  DATE:  April  1,  1978. 

ADDRESS:  Rules  Docket  Clerk, 
Office  of  General  Counsel,  Room  5218, 
Department  of  Housing  and  Urban 
Development,  451  7th  Street,  SW., 
Washington,  D.C.  20410,  202-755-7603. 

FOR  FURTHER  INFORMATION 
CONTACT: 

Henry  F.  P.  Cassagne,  Chief  Ap¬ 
praiser,  Office  of  Technical  Support, 
Department  of  Housing  and  Urban 
Development,  451  7th  Street  SW., 
Washington,  D.C.  20410,  202-472- 
4810. 

SUPPLEMENTARY  INFORMATION: 
This  rule  establishes  section  8  Fair 
Market  Rents  applicable  to  new  con¬ 
struction  and  substantial  rehabilita¬ 
tion  for  all  market  areas,  in  compli¬ 
ance  with  the  requirements  of  section 
8(c)(1)  of  the  U.S.  Housing  Act  of 
1937,  and  §888.103  of  24  CFR  that 
Fair  Market  Rents  be  established  and 
published  in  the  Federal  Register  at 
least  annually.  The  last  annual  revi¬ 
sion  of  the  Fair  Market  Rents  applica¬ 
ble  to  new  construction  and  substan- 
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tial  rehabilitation  was  published  in  the 
Federal  Register  on  June  30.  1977,  ef¬ 
fective  April  1,  1977.  Since  HUD  is  ob¬ 
ligated  under  section  8  to  publish  Fair 
Market  Rents  at  least  annually,  the 
revised  schedule  is  retroactive  to  April 
1,  1978.  The  amended  Fair  Market 
Rents  reflect  the  changes  which  have 
occurred  in  the  general  levels  of 
market  rents  for  recently  completed  or 
newly  constructed  dwelling  units 
within  each  market  area  since  the  last 
annual  or  special  (interim)  revision. 

Notice  was  given  on  March  31,  1978, 
at  43  FR  13758  that  HUD  was  propos¬ 
ing  to  amend  Title  24  of  the  Code  of 
Federal  Regulations  by  incorporating 
in  Part  888,  Subpart  A,  a  revised 
Schedule  A,  "Fair  Market  Rents  for 
New  Construction  and  Substantial  Re¬ 
habilitation  (including  Housing  Fi¬ 
nance  and  Development  Agencies  Pro¬ 
gram)”  for  all  market  areas.  HUD  has 
•  received  66  comments  in  response  to 
the  March  31,  1978,  publication  con¬ 
cerning  the  Fair  Market  Rents  for  162 
of  the  510  market  areas  for  which  pro¬ 
posed  Fair  Market  Rents  were  pub¬ 
lished.  As  a  result  of  consideration  of 
six  comments  received  on  or  before 
April  14,  1978,  the  deadline  for  receipt 
of  comments,  the  Schedule  A  rents  for 
55  market  areas  have  been  modified. 
The  remaining  comments  received 
after  April  14,  1978  will  be  carefully 
considered  and  additional  amend¬ 
ments  will  be  published  at  a  later  date 
if  appropriate. 

The  Fair  Market  Rents  that  are  cur¬ 
rently  being  reviewed  in  response  to 
the  comments  received  are  those  for 
the  following  market  areas:  Maine,  all 
market  areas;  New  Hampshire,  all 
market  areas;  New  Jersey,  all  market 
areas;  Pennsylvania,  all  market  areas; 
St.  Petersburg,  Fla.;  Kentucky,  all 
market  areas;  Greensboro,  N.C.;  Indi¬ 
ana,  all  market  areas;  Benton  Harbor, 
Mich.;  Ohio,  all  market  areas;  Wiscon¬ 
sin,  all  market  areas;  Arkansas,  all 
market  areas;  New  Orleans,  La.;  Okla¬ 
homa,  all  market  areas;  North  Dakota, 
all  market  areas;  and  West  Virginia, 
all  market  areas. 

A  discussion  of  the  applicability  of  a 
particular  Schedule  of  Fair  Market 
Rents  where  the  rents  are  revised 
downward  follows:  In  the  State 
Agency  Program,  Part  883,  the  Fair 
Market  Rents  in  effect  on  the  date  the 
"Application  for  Assignment  of  Por¬ 
tion  of  Set-Aside  to  Specific  Project” 
is  submitted  to  HUD  shall  apply, 
except  in  cases  where  a  Proposal  or 
Preliminary  Proposal  is  submitted 


before  the  Application.  In  the  latter 
case,  the  rents  in  effect  on  the  date  of 
submission  of  the  Proposal  shall 
apply.  For  New  Construction  and  Sub¬ 
stantial  Rehabilitation  Projects,  Parts 
880,  881  and  885,  which  are  not  subject 
to  a  Notice  of  Fund  Availability 
(NOFA)  or  not  subject  to  a  deadline  in 
a  NOFA,  the  Fair  Market  Rents  in 
effect  on  the  date  the  Preliminary 
Proposal  or  section  202  Application  for 
Fund  Reservation  is  submitted  shall 
apply.  For  New  Construction  and  Sub¬ 
stantial  Rehabilitation  Projects  which 
are  subject  to  deadlines  stated  in 
NOFAs,  the  Fair  Market  Rents  stated 
in  the  NOFA  shall  apply.  However,  for 
all  projects  where  the  Fair  Market 
Rents  are  revised  upward  after  the 
date  of  the  processing  stage  specified 
above,  the  revised  Fair  Market  Rents 
shall  apply  to  all  subsequent  process¬ 
ing  in  reviewing  Contract  Rents. 

A  Finding  of  Inapplicability  respect¬ 
ing  the  National  Environmental  Policy 
Act  of  1969  has  been  made  in  accord¬ 
ance  with  HUD  procedures.  A  copy  of 
this  Finding  of  Inapplicability  will  be 
available  for  public  inspection  during 
regular  business  hours  at  the  Office  of 
the  Rules  Docket  Clerk  at  the  address 
set  forth  above. 

Accordingly,  Schedule  A  of  Part  888 
is  amended  as  set  forth  below: 

(Sec.  7(d)  Department  of  HUD  Act  (42 
U.S.C.  3535(d).) 

Issued  at  Washington,  D.C.,  June  5, 
1978. 

Lawrence  B.  Simons, 
Assistant  Secretary  for  Housing, 
Federal  Housing  Commission¬ 
er. 

Schedule  A— Fair  Market  Rents  for 

New  Construction  and  Substantial 

Rehabilitation— Including  Housing 

Finance  and  Development  Agencies 

Program 

These  Fair  Market  Rents  have  been 
trended  ahead  two  years  to  allow  time 
for  processing  and  construction  of  pro¬ 
posed  new  construction  and  substan¬ 
tial  rehabilitation  rental  projects. 

Note:  The  Fair  Market  Rents  for  (1) 
dwelling  units  designed  for  the  elderly  or 
handicapped  are  those  for  the  appropriate 
size  units,  not  to  exceed  2-Bedroom,  multi¬ 
plied  by  1.05  rounded  to  the  next  higher 
whole  dollar,  (2)  congregate  housing  dwell¬ 
ing  units  are  the  same  as  for  non-congregate 
units  and  (3)  single  room  occupancy  dwell¬ 
ing  units  are  those  for  0-Bedroom  units  of 
the  same  type. 
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AREA  OFFICE  BOSTON.  MASS . _  RECTOi:  I  -  BOSTON 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

Z 

1  * 

PI 

4  or  no  re 

BOSTON 

DETACHED 

— 

— 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

382 

447 

567 

627 

WALKUP 

295 

372 

404 

434 

500 

ELEVATJR-2-*  St) 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

5  *  Sty 

316 

3«>6 

467 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

463 

496 

583 

CAPE  COD 

SEMI -DETACHED /RON 

— 

— 

367 

447 

498 

WALKUP 

256 

323 

334 

3T2 

410 

ELEVATOR -2 -4  Sty 

_ 

_ 

_ 

_ 

— 

5  *  St> 

287 

364 

411 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

PITTSFIELD 

SD1 1 -DETACH  EC /ROW 

— 

332 

415 

447 

482 

WALKUP 

265 

308 

343 

387 

446 

ELEVATOR-2-*  Sty 

_ 

_ 

_ 

— 

— 

5  ♦  Sty 

268 

323 

398 

- — 

- — 

DETACHED 

— 

— 

— 

— 

— 

SPRINGFIELD 

SEMI-DETACHED/ROW 

313 

382 

4  39 

498 

WALKUP 

199 

299 

334 

387 

456 

ELEVATOR-2-*  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

5  ♦  Sty 

258 

323 

398 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

— 

— 

— 

WORCESTER 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

340 

415 

520 

578 

WALKUP 

297 

323 

374 

474 

530 

ELEVATOR -2-4  Stv 

— 

— 

— 

— 

— 

5  -  Sty 

299 

356 

437 

— 

— 

FALL  RIVER 

DETACHED 

— 

— 

— 

— 

— 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

337 

424 

467 

498 

WALKUP 

290 

308 

374 

406 

432 

ELEVATOR-2-4  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

S  -  Sty 

— 

3  3<* 

420 

- 

— 

AREA  OFFICE  MANCHESTER.  N  ,H  ■ _  RECION  I  -  BOSTON 


MARKET  .AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

z 

1  2 

4  or  more 

DETACHED 

_ 

346 

410 

482 

532 

CONCORD 

SEMI-DETACHED/ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

WALKUP 

240 

308 

357 

423 

483 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

— 

— 

5  ♦  Sty 

296 

367 

463 

— 

— 

DETACHED 

_ 

346 

410 

482 

532 

DOVER 

SEMI-DETACHED/ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

WALKUP 

2*0 

308 

357 

423 

483 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

_ 

_ 

5  .  Sty 

296 

367 

463 

— 

— 

DETACHED 

— 

346 

410 

482 

532 

KEENE 

SEMI-DETACHED/ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

WALKUP 

240 

308 

357 

423 

483 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

:<>6 

367 

463 

— 

DETACHED 

— 

346 

410 

482 

532 

MANCHESTER 

SEMI-DETACHED/ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

WALKUP 

240 

308 

357 

423 

483 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

— 

— 

5  ♦  Sty 

296 

367 

463 

— 

— 

DETACHED 

— 

346 

410 

482 

532 

NASHUA 

SEMI-DETACHED/ ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

\ 

WALKUP 

240 

308 

357 

423 

483  * 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

_ 

_ 

5  »  Sty 

296 

367 

463 

— 

— 

DETACHED 

344 

410 

482 

532 

PORTSMOUTH 

SEMI-DETACHED/ROW 

269 

337 

391 

449 

507 

WALKUP 

240 

308 

357 

423 

483 

ELEVATOR-2-*  Sty 

267 

331 

417 

_ 

_ 

S  .  Sty 

17* 

367 

463 

AREA  OFFICE  BOSTON,  MASS. 


RECION  I  -  BOSTON 


INSURINC  OFFICE  PROVIDENCE.  R.I. _  RECION  I  -  BOSTON 
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INSURING  OFFICE  BURLINCTON ,  VT. _  RECION  I  -  BOSTON 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

EZ 

1  2 

*4  or  more 

DETACHED 

387 

450 

326 

BENNINGTON 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

329 

377 

429 

493 

WALKUP 

277 

320 

347 

413 

464 

ELEVATOR -2-4  Sty 

302 

338 

405 

— 

_ 

5  *  Sty 

335 

374 

450 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

387 

450 

526 

BRATTLEBORO 

SEMI -DETACHED/ROW 

— 

329 

377 

429 

493 

WALKUP 

277 

320 

367 

413 

464 

ElE  VATOR-2-4  Sty 

302 

338 

405 

_ 

_ 

5  *  Sty 

335 

376 

450 

— 

— 

DETACHED 

_ 

— 

387 

450 

526 

BURLINGTON 

SEMI -DETACH ED /ROW 

— 

329 

377 

429 

493 

WALKUP 

277 

320 

367 

413 

464 

ELEVATOR- 2-4  Sty 

302 

338 

405 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

335 

376 

450 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

387 

450 

526 

MONTPELIER 

SEMI -DETACHED/ROW 

— 

329 

377 

429 

493 

WALKUP 

277 

320 

367 

413 

464 

ELE  VATOR-2-4  Sty 

302 

338 

405 

_ 

i  ♦  Sty 

335 

376 

450 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

387 

450 

526 

RUTLAND 

SEMI -DETACHED/ ROW 

— 

329 

377 

429 

493 

WALKUP 

277 

320 

367 

413 

464 

ELEV ATOR -2-4  St, 

302 

338 

405 

_ 

_ 

5  *  Sty 

335 

376 

450 

— 

— 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-*  Sty 

5  ♦  Sty 

AREA  OFFICB  CAMDEN,  N.J. _  RECION  II  -  NEW  YORK. 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0 

n 

I2 

|  4  or  more 

DETACHED 

_ 

470 

570 

621 

CAMDEN 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

353 

422 

510 

555 

WALKUP 

289 

325 

385 

468 

510 

ELEVATOR-2-4  Sty 

307 

344 

395 

_ 

- - 

S  -  Sty 

323 

364 

448 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

466 

566 

617 

ATLANTIC  CITY 

SEMI -DETACHED/ ROW 

— 

349 

417 

505 

550 

WALKUP 

282 

318 

379 

462 

504 

ELE  VA TOR -2 -4  Sty 

295 

380 

496 

— 

— 

5  ♦  Sty 

328 

420 

550 

— 

— 

DETACHED 

E3 

BURLINCTON 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELE  VAT  OR  -2  -4  Sty 

S  .  Sty 

iv^vi 

■i 

DETACHED 

_ 

_ 

470 

570 

621 

GLOUCESTER 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

355 

422 

310 

555 

WALKUP 

289 

325 

385 

468 

510 

ELEVATOR-2-4  Sty 

307 

344 

395 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

325 

364 

448 

_ 

— 

TRENTON 

DETACHED 

— 

— 

505 

605 

656 

SEMI -DETACHED/ ROW 

— 

379 

457 

545 

590 

WALKUP 

313 

349 

420 

503 

S4S 

ELEVATOR-2-4  Sty 

320 

372 

493 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

328 

411 

546 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

435 

545 

586 

VINELAND 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

320 

387 

475 

520 

WALKUP 

254 

290 

350 

433 

475 

ELEVATOR-2-4  Sty 

277 

306 

373 

— 

— 

5  -  Sty 

309 

345 

426 

-  ‘ 

— 

AREA  OFFICE  MEM  ARK.  H.  I. _  REGION  II  -  MEW  YORK 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  |  2  |  3  |  4  or  more 

NEWARK 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  595  694  732 

-  402  491  580  632 

348  378  464  550  598 

398  430  557  —  — 

437  476  606  -  - 

ASBURY  PARK 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  427  536  647  660 

346  385  465  552  611 

319  359  437  522  579 

359  411  516  —  — 

398  457  565  -  - 

NORTH  BERGEN 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  600  705  738 

-  429  545  622  676 

352  395  509  595  636 

405  460  616  —  — 

444  506  665  -  - 

FREEHOLD 

DETACHED 

SEMI -DETACH ED /ROW 

WALKUP 

ELE  VATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

-  427  564  675  688 

346  385  493  580  639 

319  359  465  550  607 

359  411  542  —  — 

398  457  591  -  - 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ■ 

INSURING  OFFICE  ALBANY.  N.Y, _  RECION  II  -  NEW  YORK 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

F“ 

1  2 

4  or  more 

DETACHED 

_ 

429 

517 

571 

ALBANY 

SEMI-DETACHED/ROW 

-- 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5  .  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

429 

517 

571 

GLEN  FALLS 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

4  79 

ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

429 

517 

571 

MASSENA 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 

n 

— 

_ 

— 

— 

5  ♦  Sty 

n 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

_ 

_ 

429 

517 

571 

PLATTSBURGH 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

SYRACUSE 

DETACHED 

— 

-- 

429 

517 

571 

SEMI-DETACHED/ ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

5  *  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

465 

520 

570 

POUGHKEEPSIE 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

323 

402 

473 

523 

WALKUP 

255 

303 

368 

447 

497 

ELEVATOR-2-4  Sty 

S  ♦  Sty 

335 

387 

467  _ 

- - 
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INSURING  OFFICE  ALBANY.  M.  Y. _  REGION  .  II  -  HE W  T0B&. 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0 

T 

r 

ZJ 

4  or  more 

DETACHED 

_ 

429 

517 

571 

WATERTOWN 

SEMI-DETACHED/ROU 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR -2-4  Sty 
S  .  Sty 

294 

360 

447 

~ 

DETACHED 

_ 

_ 

429 

517 

571 

SCHENECTADY 

SEMI-DETACHED/ROM 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

429 

517 

571 

BINCHAMTON 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

429 

517 

571 

ITK\CA 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

317 

376 

458 

508 

WALKUP 

249 

309 

361 

424 

479 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

294 

360 

447 

— 

— 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELE  V  A  TOrt  -2  -4  Sty 

S  .  Sty 

OFFICE  BUFFALO.  N.  Y. _  REGION  II  -  NEW  YORK 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  |  2  |  3  |  4  or  MH 

BUFFALO 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

-  -  448  505  568 

-  355  392  *59  532 

282  314  3*3  *29  *53 

353  37*  44*  -  - 

409  433  506  - 

ELMIRA 

DETACHED 

SDK-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  440  510  565 

-  383  *22  *75  530 

299  329  389  4*9  510 

358  *01  479  -  - 

383  *25  505  -  - 

JAMESTOWN 

DETACHED 

SDt  I -DETACHED /ROW 

WALKUP 

ELE  VA  T  JR -2-4  Sty 
5  -  Sty 

-  -  448  504  566 

-  375  409  468  535 

308  334  379  435  501 

370  396  460  -  - 

390  430  515  -  - 

ROCHESTER 

DETACHED 

SD*.I -DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  436  487  53* 

-  353  *01  *65  52* 

275  301  356  *19  *71 

368  393  467  -  - 

189  *26  510  -  - 

DETACHED 

SD<  I -DETACHED /ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

AREA  OFFICE  NEW  YORK.  N.  Y. _  RECION  jj  -  NEW  YQRK- 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

n 

Li 

4  or  more 

DETACHED 

— 

NEW  YORK  CITY 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

502 

599 

697 

813 

WALKUP 

390 

461 

555 

652 

753 

ELEVATOR-2-*  Sty 

448 

523 

623 

710 

801 

5  .  Sty 

560 

646 

779 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

548 

674 

763 

SUFFOLK 

SEMI-DETACHED/ROW 

406 

429 

507 

549 

657 

WALKUP 

328 

397 

*71 

508 

568 

ELEVATOR-2-*  Sty 

408 

501 

592 

— 

— 

5  ♦  Sty 

430 

512 

629 

— 

— 

DETACHED 

_ 

— 

636 

723 

769 

WESTCHFSTER 

SEMI-DETACHED/ROU 

— 

450 

531 

635 

709 

UALKUP 

350 

*10 

492 

600 

678 

ELEVATOR-2-4  St> 

429 

534 

625 

_ 

5  ♦  Sty 

427 

489 

597 

DETACHED 

— 

— 

506 

582 

628 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

345 

414 

488 

563 

WALKUP 

2*7 

325 

388 

476 

515 

ELEVATOR-2-4  Sty 

366 

469 

555 

• - 

— 

5  .  Sty 

376 

478 

564 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

648 

735 

779 

ROCKLAND 

SEMI -DETACHED/ ROW 

420 

523 

617 

662 

WALKUP 

328 

397 

500 

595 

640 

ELEVATOR-2-4  Sty 

350 

428 

544 

— 

— 

5  .  Sty 

385 

464 

586 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

713 

758 

874 

NASSAU 

SEMI-DETACHED/ROU 

— 

515 

619 

714 

812  • 

WALKUP 

380 

475 

580 

676 

750 

ELEVATOR-2-4  Sty 

386 

509 

602 

— 

— 

5  -  Sty 

393 

515 

644 

— 

— 

AREA 

RECION 

TT  -  VFU  YORK - 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

J_i_ 

4  or  more 

DETACHED 

— 

636 

723 

769 

SEMI-DETACHED/ROU 

— 

450 

531 

635 

709 

WALKUP 

350 

410 

492 

600 

678 

ELEVATOR-2-4  Sty 

374 

429 

534 

625 

— 

S  -  Sty 

427 

489 

597 

— 

— 

DETACHED 


S  EMI -DETACHED/ ROW 

UALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI -DETACHED /ROW 
WALKUF 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
S  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI- DETACHED / ROW 
WALKUF 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
_ 5  ♦  Sty 
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SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR  -2-A  Sty 
5  ♦  Sty 


-  -  395  ASS 

—  261  381  A 38 
228  2S8  3AS  359 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 


INSURING  OFTICE  WILMINGTON.  DEL. 


RECION  111  '  PHILADELPHIA 


OFFICE  BALTIMORE,  MD. 


REGION  III  -  PHILADELPHIA 


NUMBER  OF  BEDROOMS 
”o  [  1  |  2  |  3  |  A  ot 

-  -  383  408  505 

-  157  348  395  414 

238  257  321  393  - 

251  280  351 

262  334  438 


-  -  352  375  465 

254  320  363  381 

197  254  312  361 


STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

1 

Li_ 

4  or  tnor« 

DETACHED 

— 

— 

524 

615 

660 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

324 

357 

449 

574 

WALKUP 

279 

309 

351 

433 

540 

ELEVATOR-2-4  Sty 

290 

330 

410 

— 

— 

5  .  Sty 

291 

344 

434 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

433 

499 

633 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

311 

328 

393 

566 

WALKUP 

264 

296 

322 

378 

528 

ELEVATOR-2-4  Sty 

274 

316 

376 

— 

— 

5  ♦  Sty 

279 

326 

383 

DETACHED 

— 

— 

429 

494 

630 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

286 

326 

397 

565 

WALKUP 

242 

272 

320 

381 

534 

ELEVATOR-2-4  Sty 

251 

290 

374 

— 

— 

5  ♦  Sty 

256 

299 

381 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

524 

615 

660 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

324 

357 

449 

574 

WALKUP 

279 

309 

351 

433 

540 

ELEVATOR-2-4  Sty 

290 

330 

410 

— 

— 

5  ♦  Sty 

291 

344 

434 

_ 
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•  / 1  .?  «  *  *  :  .  •  i  #  t  !  i  i 

RULES  AND  REGULATIONS 


OFFICE  PHILADELPHIA,  PA.  REGION  III  -  PHILADELPHIA 


OFFICE  PITTSBURGH,  PA. 


REGION  III  -  PHILADELPHIA 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


PHILADELPHIA  DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 
WALK  UP 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

UALKUP 


_ 

336 

418 

460 

506 

258 

307 

385 

445 

483 

280 

340 

405 

— 

— 

325 

365 

423 

— 

— 

__  _  _  _  _ 

— 

295 

365 

438 

483 

255 

287 

360 

431 

471 

303 

320 

375 

— 

— 

311 

342 

420 

— 

“““ 

-  284  382 

240  276  351 

275  305  390 

300  334  425 


— 

292 

366 

468 

517 

250 

287 

353 

456 

SOS 

275 

320 

363 

— 

— 

308 

345 

393 

— 

— 

-  293  360 

242  288  349 


242  288  349 

272  320  404 

300  346  438 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


-  325 

381 

449 

540 

- 317 

353 

416 

500 

233  288 

330 

389 

451 

DETACHED 

-  390 

420 

491 

565 

SEMI-DETACHED/ ROW 

-  364 

400 

457 

526 

WALKUP 

264  328 

378 

428 

496 

293 

354 

426 

— 

— 

— 

364 

402 

448 

525 

— 

339 

372 

404 

487 

245 

302 

350 

400 

463 

AREA  OFFICE  PHILADELPHIA,  PA  RECION  III  -  PHILADELPHIA 


— 

344 

378 

432 

505* 

245 

302 

365 

412 

474 

275 

329 

396 

— 

...  | 

VA. 

RECION 

Ill  - 

Philadelphia 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

m 

m 

ID 

4  or  aor* 

— 

355 

411 

487 

— 

276 

316 

381 

425 

221 

2S4 

313 

378 

421 

221 

281 

360 

_ 

_ 

223 

300 

376 

— 

— 

— 

— 

353 

418 

470 

— 

268 

313 

391 

428 

221 

267 

310 

386 

428 

236 

267 

321 

_ 

— 

248 

270 

339 

— 

— 

— 

— 

353 

418 

470 

— 

268 

313 

391 

428 

221 

267 

310 

386 

428 

236 

267 

321 

_ 

... 

248 

270 

339 

— 

— 

— 

— 

353 

418 

470 

— 

268 

313 

391 

428 

221 

267 

310 

386 

428 

236 

267 

321 

_ 

_ 

248 

270 

339 

— 

— 

— 

— 

353 

418 

470 

— 

268 

313 

391 

428 

221 

267 

310 

•386 

428 

236 

267 

321 

. _ 

— 

248 

270 

339 

— 

... 

— — — — res — its — m - 

— 

268 

313 

391 

4  28 

221 

267 

310 

386 

428 

236 

267 

321 

_ 

248 

270 

339 

--- 

— 
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OFFICE  RICHMOND.  VA. _  RECION  III  -  Philadelphia  INSURING  OFFICE  CHARLESTON,  W.  VA.  REGION  III  -  PHILADELPHIA 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


DETACHED 

SEHI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


ELEVATOR-2-^  Sty 
5  ♦  Sty 


SEMI-DETACHED /ROW 
WALKUP 


ELE  VATOR-2-4  Sty  I  224 
5  ♦  Sty  I  236 


DETACHED 


— 

— 

395 

434 

484 

— 

330 

373 

416 

466 

214 

273 

316 

373 

420 

316 

366 

412 

— 

— 

321 

371 

417 

— 

. — 

— 

— 

356 

391 

436 

— 

263 

335 

366 

412 

231 

263 

298 

332 

365 

280 

332 

372 

— 

— 

285 

337 

377 

— 

“ — 

— 

— 

356 

391 

436 

— 

263 

33S 

366 

412 

231 

263 

298 

332 

365 

280 

332 

372 

— 

- — 

285 

337 

377 

— 

— - 

— 

— 

359 

432 

469 

— 

263 

341 

408 

449 

185 

245 

322 

389 

426 

280 

332 

397 

— 

- ' 

285 

337 

402 

— 

_ 

SEMI-DETACHED/ ROW 
WALKUP 


367  424 
315  380 
310  376 


ELEVATOR-2-4  Sty  217 
5  ♦  Sty  I  218 


|  SIM I -DETACHED /ROW 
WALKUP 


316  354 

296  354 


SEMI-DIT ACHED/ROW 
WALKUP 


-  257  302  379 

216  250  294  368 


ELEVATOR-2-4  Sty  I  204 
I  5  ♦  Sty  1  221 


ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty  I 


276  330  400  - 

281  335  405  - 


AREA  OrFICI  RICHMOND,  VA. 


MARKET  ARIA  STRUCTURE  TYPE 


REGION  III  -  Philadelphia 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


INSURING  OFFICE  CHARLESTON,  W.  VA.  RECION  III  -  PHILADELPHIA 


— 

— 

273 

345 

375 

— 

210 

264 

318 

365 

194 

207 

257 

315 

362 

203 

239 

312 

_ 

_ 

211 

271 

366 

— 

— 

— 

— 

341 

414 

454 

— 

276 

312 

388 

432 

212 

235 

276 

354 

395 

224 

253 

309 

... 

_ 

236 

258 

321 

... 

... 

SEMI -DETACHED /ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
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6 i  2  kutft  AND  Rttfch ATIONS 

AREA  OFFICE  BIRMINGHAM,  ALA. _  REGION  IV  -  ATLANTA  AREA  OFFICE  JACKSONVILLE,  FLA . _  REGION  IV  -  ATLANTA 


NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

_u 

31 

4  or  more 

- 

- 

353 

412 

449 

- 

245 

285 

360 

395 

205 

240 

280 

355 

390 

245 

290 

340 

_ 

255 

300 

355 

“ 

- 

* 

- 

302 

359 

390 

- 

235 

280 

345 

360 

195 

230 

275 

345 

3(0 

235 

275 

330 

_ 

. 

245 

285 

345 

- 

- 

321 

385 

421 

- 

237 

296 

350 

385 

195 

230 

275 

325 

365 

235 

275 

330 

- 

- 

P45 

28S 

345 

* 

- 

- 

328 

391 

430 

- 

237 

296 

345 

380 

195 

230 

275 

325 

365 

235 

27S 

330 

“ 

- 

245 

285 

345 

- 

Bl 

- 

240 

285 

375 

410 

195 

235 

280 

350 

385 

235 

280 

335 

_ 

_ 

245 

290 

350 

- 

- 

MARKET  AREA 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  St* 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELE  VATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


— 

— 

294 

363 

401 

— 

259 

294 

353 

371 

206 

237 

294 

353 

371 

244 

297 

375 

— 

— 

252 

307 

388 

— 

— 

— 

324 

417 

449 

— 

276 

307 

381 

397 

235 

254 

307 

381 

397 

263 

307 

374 

— 

— 

272 

317 

387 

— 

— 

— 

— 

280 

362 

369 

— 

235 

261 

334 

349 

199 

218 

261 

334 

349 

m 

ill 

in 

~~~ 

III 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALKUP 


— 

238 

261 

340 

363 

199 

218 

261 

340 

363 

245 

284 

338 

— 

253 

294 

350 

— 

— 

— 

— 

363 

407 

413 

— 

265 

291 

363 

378 

221 

240 

288 

362 

378 

260 

302 

365 

■ - 

— 

269 

312 

377 

— 

— 

OFFICE  BIRMINGHAM,  ALA  RECION  IV  -  ATLANTA 


OFFICE  CORM.  GABLES.  FLA.  aEct0(l  IV  -  ATLANTA 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  *  Sty 

424  446  506 

-  316  379  438  486 

251  286  361  432  472 

258  291  387 

310  334  465 

DETACHED 

472  491  533 

SEMI-DETACHED/RO'J 

303  388  458  500 

WALKUP 

257  278  378  427  466 

ELE  VA  TOR  -2-4  Sty 

263  282  382 

i  *  Sty 

304  363  459 

283  322  396 

276  322  396 

282  328 

308  361 


395  427 
317  395  427 
317  395  4X9 

317  401 
352  433 


<04 

- 

282 

400 

464 

494 

248 

282 

353 

*433 

472 

254 

288 

359 

• 

313 

347 

418 

- 

• 
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INSURING  OFFICE  TAMPA,  FLORIDA _  REGION  IV  -  ATLANTA  area  OFFICE  ATLANTA,  GA. _  RECION  IV  -  ATLANTA 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

m 

ID 

ID 

lBI 

iggggi 

ATLANTA 

DETACHED 

g 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALK UP 

ELEVATOR -2-4  Sty 

5  .  Sty 

D 

I  ■ 

ALBANY 

DETACHED 

gs 

msi 

mu 

SEMI -DETACHED/ ROW 

— 

236 

291 

377 

401 

WALKUP 

213 

230 

285 

371 

396 

ELEVATOR-2-4  Sty 

236 

253- 

308 

5  .  Sty 

281 

300 

374 

— 

— 

AUGUSTA 

DETACHED 

— 

— 

309 

369 

414 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

244 

288 

353 

394 

WALKUP 

215 

238 

279 

342 

383 

ELE  VATOR-2-4  Sty 

238 

261 

302 

_ 

_ 

5  ♦  Sty 

281 

307 

365 

— 

— 

BRUNSWICK 

DETACHED 

— 

323 

377 

406 

SEMI-DETACHED/ROW 

... 

25S 

302 

360 

386 

WALKUP 

221 

244 

291 

348 

375 

ELEVATOR-2-4  Sty 

244 

267 

314 

— 

— 

5  ♦  Sty 

296 

325 

392 

— 

— 

COLUMBUS 

DETACHED 

— 

— 

320 

374 

412 

SEMI -DETACHED/ ROW 

— 

267 

308 

360 

407 

WALKUP 

230 

250 

297 

354 

390 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  *  Sty 

253 

297 

273 

321 

320 

385 

— 

— 

MACON 

DETACHED 

— 

— 

335 

362 

409 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

241 

308 

358 

407 

WALKUP 

212 

229 

304 

334 

376 

ELEVATOR -2-4  Sty 

235 

252 

327 

— 

— 

5  .  Sty 

282 

303 

397 

— 

— 

ARE*  OFFICE  ATLANTA, 

GA. 

RECION 

IV  - 

ATLANTA 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  J  2  |  3  |  4  or  more 

TAMPA 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

E LEVA! OR -2-4  Sty 
5  «  Sty 

-  327  384  405 

-  246  281  343  390 

212  231  270  324  343 

214  233  272 

241  263  308 

COCOA 

DETACHED 

SEMI- DETACHED / ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  309  362  394 

250  303  359  394 

203  219  264  298  317 

205  221  266 

231  250  300 

DAYTONA 

BEACH 

DETACH Fn 

SEMI-DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  jij  j/u  399 

-  265  323  363  397 

214  231  281  316  335 

216  233  283 

243  263  319 

LAKELAND 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

“ = - = - 331 — 3T5 - 379 

-  275  321  345  377 

226  242  281  326  344 

228  244  283 

254  272  317 

ORLANDO 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  JT3  J5*  357 

253  311  355  387 

186  219  270  321  339 

188  221  272 

213  249  305 

PORT  PIERCE 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
S  -  Sty 

323  378  399 

265  323  363  397 

214  231  281  316  335 

216  233  283 

243  263  319  - 

INSURING  0 

FFICE  TAMPA,  FLA.  REGION  IV  *  ATLANTA 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  1  2  1  1  |  4  or  aor< 

SARASOTA 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  -  Sty 

343  399  422 

-  293  341  373  408 

236  253  293  354  374 

238  255  295 

266  286  332 

ST.  PETERS¬ 
BURG 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

~  =  J7T  JF3  *51 

-  264  321  364  398 

197  231  281  349  368 

199  242  285 

226  263  319 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

• 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  |  2  |  3  |  *  or  lore 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  303  359  397 

-  238  279  337  378 

207  227  274  331  367 

230  250  297 

278  303  368 

SAVANNAH 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

310  353  404 

244  291  348  396 

213  232  285  331  378 

236  255  308 

279  302  372  -  - 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  .  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

* 
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RULES  AND  REGULATIONS 


AREA  OFFICE 


LOUISVILLE,  KY 


RECION  IV  -  ATLANTA 


AREA  OFFICE  LOUISVILLE,  KV. _  REGION  IV  -  ATLANTA 


LOUISVILLE  DETACHED 

SQII-DETACH ED/ROW 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


- 

- 

341 

437 

491 

- 

277 

323 

409 

458 

237 

268 

316 

379 

417 

249 

280 

328 

•  ' 

- 

308 

349 

410 

* 

* 

- 

* 

361 

410 

464 

- 

292 

340 

387 

435 

239 

269 

314 

354 

391 

25$ 

284 

327 

. 

- 

31C 

352 

41S 

* 

* 

- 

275 

"'IIS" 

331 

39  7 

375 

444 

216 

246 

302 

365 

400 

227 

260 

316 

- 

- 

280 

324 

398 

* 

“ 

293 

384 

366 

461 

435 

485 

234 

265 

338 

399 

439 

250 

280 

352 

. 

- 

312 

34  8 

4  39 

* 

* 

- 

367 

438 

504 

- 

299 

344 

402 

460 

233 

269 

314 

365 

411 

245 

284 

327 

• 

- 

306 

349 

411 

m 

,  KY 

RECION 

XV  -  ATLANTA 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

_L 

IE 

or  more 

- 

- 

379 

431 

486 

- 

318 

363 

410 

459 

235 

265 

338 

399 

432 

247 

276 

352 

. 

_ 

304 

345 

432 

- 

- 

- 

302 

393 

374 

TT5 - 

433 

T59 

469 

236 

265 

338 

399 

439 

246 

280 

352 

. 

- 

308 

347 

438 

“ 

* 

. 

304 

367 

346 

TT1 - 

391 

T5B - 

438 

241 

274 

314 

354 

420 

255 

289 

331 

. 

- 

312 

357 

416 

- 

- 

376 

442 

500 

- 

303 

351 

404 

457 

233 

269 

314 

363 

401 

249 

284 

328 

. 

- 

311 

351 

416 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR.  2-4 
5  . 

Sty 

Sty 

- 

- 

379 

451 

510 

- 

287 

360 

427 

479 

235 

265 

338 

399 

440 

251 

280 

352 

. 

• 

302 

335 

425 

- 

* 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALK UP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


OprtCE  JACKSON ,  MISS. _  RECLON  IV  "  ATLANTA 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


0 

‘ 

GH 

_ll 

4  or  more 

JACKSON 

DETACHED 

— 

342 

420 

466 

SQ1I-DET ACHED/ROW 

267 

289 

328  * 

405 

448 

WALKUP 

258 

282 

327 

402 

438 

EIEVAI0R-2-4  Sty 

341 

373 

441 

— 

- — 

5  ♦  Sty 

350 

381 

451 

— 

-  i 

BILOXI 

DETACHED 

— 

— 

292 

344 

390 

SEMI-DETACHED/ROW 

227 

242 

282 

336 

376 

WALKUP 

227 

241 

282 

336 

373 

ELE  VAT0R  -2-4  Sty 

305 

329 

392 

— 

— 

5  *  Sty 

317 

339 

404 

— 

— 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


333 

413 

467 

- 

280 

318 

392 

435 

230 

259 

298 

367 

400 

245 

273 

310 

. 

. 

300 

330 

384 

* 

“ 

— 

— 

287 

365 

411 

211 

234 

274 

347 

388 

202 

232 

274 

347 

385 

285 

319 

384 

_ 

293 

329 

395 

— 

— 

261  316  345 
252  315  342 


301  341 

256  301  332 

254  301  332 

340  409  - 

349  420 


227 

242 

282 

336 

376 

227 

241 

282 

336 

373 

305 

329 

392 

— 

— 

317 

339 

404 

— 

— 
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RULES  ANO  REGULATIONS 


25615 


OFFICE  JACRSON.  MISS. 


RCCION  IV  -  ATLANTA 


GREENSBORO,  N.C. 


Benins!  IV  -  ATLANTA 


OFFICE  GREENSBORO,  N.C. 


DETACHED  - 

SEMI-DETACHED/ROW  215 
WALKUP  215 

ELEVATOR-2.4  Sty  235 
5  .  Sty 


DETACHED  ... 
SEMI-DETACHED/ROW  205 
WALKUP  205 


DETACHED  _ 

SEMI -DETACHED /RCV  jOO 
WALKUP  200 


NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

EH 

T7" 

|  i 

4  or  more 

— 

319 

383 

433 

215 

250 

290 

355 

410 

215 

250 

290 

355 

410 

235 

270 

310 

— 

— 

— 

— 

295 

370 

425 

205 

245 

285 

350 

405 

205 

245 

285 

350 

405 

225 

265 

305 

_ 

_ 

253 

295 

344 

— 

— 

— 

— 

309 

364 

414 

205 

240 

280 

340 

390 

205 

240 

280 

340 

390 

225 

260 

300 

_ 

_ 

254 

295 

344 

— 

— 

— 

— 

293 

352 

406 

200 

235 

280 

335 

385 

200 

235 

280 

335 

385 

220 

255 

300 

... 

— 

253 

295 

344 

— 

— 

... 

— 

290 

340 

390 

200 

235 

275 

325 

375 

200 

235 

275 

325 

375 

220 

255 

295 

... 

— 

262 

295 

344 

— 

— 

— 

— 

321 

397 

446 

220 

255 

295 

360 

415 

220 

2SS 

295 

360 

415 

240 

275 

315 

_ 

.  .  „ 

253 

295 

344 

— 

... 

OFFICE  COLUMBIA.  S.  C. 


GREENVILLE  DETACHED  255 

SEMI-DETACHED/ROW  250 

WALKUP  240 

ELEVATOR-2-4  Sty  250 
5  .  Sty  260 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


MYRTLE  BEACH  DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


SUMBER  OF  BEDROOMS 
1  |  2  |  3  |  4  or  sore 

280  310  370  425 

275  305  365  420 

265  295  355  410 

290  345 

300  355 


255 

275 

310 

355 

40Q 

250 

270 

305 

350 

395 

240 

260 

295 

340 

385 

250 

290 

345 

. 

- 

260 

300 

355 

* 

“ 

255 

275 

310 

355 

405 

250 

270 

305 

350 

400 

240 

260 

295 

340 

390 

250 

290 

345 

- 

- 

260 

300 

355 

- 

• 
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RULES  AND  REGULATIONS 


OFFICE  COLOMBIA.  S.  C. 


REGION  IV  -  ATLANTA 


OFFICE  KNOXVILLE.  TENN. 


recon  IV  -  ATLANTA 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  IYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

EZ 

1  2 

* 

or  more 

COLUMBIA 

DETACHED 

255 

27 — 

310 

360 

405 

SBU-DETACHED/ROU 

250 

270 

305 

355 

400 

WALK UP 

240 

260 

295 

345 

390 

ELEVAIO R-2-4  Sty 

250 

290 

345 

- 

- 

5  ♦  Sty 

260 

300 

355 

” 

* 

AIKEN 

DETACHED 

2SS 

275 

310 

355 

405 

SEMI-DETACHED/ROW 

250 

270 

305 

350 

400 

WALK  UP 

240 

260 

295 

340 

390 

ELE  VA  TOR -2 -4  Sty 

250 

290 

345 

» 

- 

5  .  Sty 

260 

300 

355 

ANDERSON 

DETACHED 

265 

275 

305 

355 

395 

SEMI-DETACHED/ROW 

2S0 

270 

300 

350 

390 

WALKUP 

240 

260 

290 

340 

380 

ELE  VAT  OR -  2-  4  Sty 

2S0 

290 

345 

- 

- 

S  .  Sty 

260 

300 

355 

" 

“ 

BEAUFORT 

DETACHED  ~ ' 

255 

280 

315 

370 

440 

SEMI-DETACHED/ROW 

250 

275 

310 

365 

435 

WALKUP 

240 

265 

300 

355 

425 

ELEVATOR-2-4  Sty 

250 

290 

345 

» 

- 

S  ♦  Sty 

260 

300 

355 

* 

CHARLESTON 

DETACHED 

255 

280 

315 

370 

440 

SEMI-DETACHED/ROW 

250 

275 

310 

365 

435 

WALKUP 

240 

265 

300 

355 

425 

ELEVATOR -2-4  Sty 

250 

290 

345 

- 

- 

5  .  Sty 

260 

300 

355 

” 

” 

FLORENCE 

DETACHED 

255 

275 

310 

35$ 

400 

SEMI-DETACHED/ROW 

250 

270 

305 

350 

395 

WALKUP 

240 

260 

295 

340 

385 

250 

290 

345 

- 

■■■■■ 

5  ♦  Sty 

260 

300 

355 

INSURING  OFFICE  MEMPHIS,  TENN. _  RECION  IV  -  ATLANTA 


FEDERAL  REGISTER,  VOL  43,  NO.  114 — TUESDAY,  JUNE  13,  1973 


INSURING  OPPICE  NASHVILLE.  TENN. 


Hi'i'ii  >::i  *  v 

RULES  AND  REGULATIONS 


RICION  IV  -  ATLANTA 


25617 


RECION  V  -  CHICACO 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


°  ! 

CD 

~n 

m 

4  or  more 

348 

3*7 

434 

— 

250 

288 

378 

420 

210 

240 

282 

378 

414 

225 

270 

315 

... 

— 

240 

300 

345 

— 

— 

— 

— 

330 

377 

412 

— 

216 

288 

368 

391 

175 

216 

264 

330 

357 

195 

240 

28S 

— 

— 

216 

270 

310 

— 

— 

— 

— 

330 

377 

412 

— 

217 

288 

370 

395 

175 

217 

260 

348 

380 

195 

240 

285 

_ 

— 

216 

270 

310 

* - 

- 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

I  2  I  3  I 4  or  more 


SEUI-DETACHED/ROW 
WALK UP 

ELE  VA  TOR-2-4  Sty 
5  .  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHEE/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  *  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 


AREA  OPPICE  CHICAGO.  ILL- 

MARKET  AREA  I  STRUCTURE  TYPE  T 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
S  .  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELE  VA TOR -2- A  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW  _ 

WALKUP  274 

ELEVATOR-2-4  Sty  282 
5  ♦  Sty  325 
DETACHED  _ 

SD1 1 -DETACH  ED /ROW  _ 

WALKUP  324 

ELEVATOR-2-4  Sty  332 

_ 5  ♦  Sty  374 

DETACHED  _ 

SEMI-DETACHED/ROW  _ 

WALKUP  274 

ELEVATOR-2-4  Sty  282 
_ _ 5  ♦  Sty  319 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


-  461  492 

396  419  439 

303  361  418 

312  371  - 

363  426  - 

-  547  578 

443  469  529 

355  427  511 

344  437  - 

412  525 


313  370 
356  428 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 


SEMI 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  ! 

5  ♦  ! 

DETACH LD 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  *  Sty 

DETACHED 


WALKUP 

ELEVATOR-2-4 


INSURING  OFFICE  SPRINCFIE 

ET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


ELEVATOR-2-4  Sty  276 

_ S  ♦  Sty  319 

DETACHED  - 

SEMI-DETACHED/ROW  _ 

WALKUP  235 

ELEVATOR-2-4  Sty  254 
5  .  Sty  289 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  *  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  .  Sty 
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REGION  V  -  CHICAGO 


RULES  AND  REGULATIONS 

_  AREA  OFFICE  DETROIT.  M 


AREA  OFFICE  INDIANAPOLIS,  IND.  RECION  V  -  CHICAGO 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


Z] 

cn 

m 

: n 

4  or  more 

817 

460 

499 

— 

284 

332 

373 

402 

250 

281 

329 

365 

— 

270 

302 

370 

— 

— 

318 

351 

416 

— 

— 

— 

— 

457 

501 

541 

— 

310 

376 

410 

445 

274 

305 

371 

407 

— 

294 

326 

412 

— 

— 

_2*2 _ IIS _ iS2 _ = _ —  J 

— 

— 

415 

459 

500 

— 

285 

329 

369 

401 

246 

277 

325 

365 

— 

267 

298 

366 

— 

— 

316 

348 

414 

— 

— 

INSURING  OFFICE  _ 


MARKET  AREA  .  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED  - 

SEMI-DETACHED/ ROW  - 

WALKUP  213 

ELEVATOR -2-4  Sty  268 
5  ♦  Sty  286 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR -2 -4  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


— 

— 

400 

442 

462 

— 

323 

347 

'  403 

421 

213 

247 

305 

354 

— 

268 

305 

333 

— 

— 

286 

325 

358 

— 

— 

_ 

— 

287 

438 

459 

— 

316 

358 

399 

417 

238 

241 

298 

339 

— 

261 

298 

327 

— 

— 

270 

319 

353 

— 

— 

~ 

376 

430 

465 

_ 

299 

330 

430 

465 

226 

260 

287 

347 

— 

249 

286 

315 

_ 

— 

266 

307 

342 

— - 

— 

— 

— 

387 

439 

4S9 

— 

316 

353 

399 

417 

209 

246 

298 

343 

— 

261 

298 

327 

— 

— 

279 

319 

353 

— - 

— 

— 

— 

396 

448 

468 

— 

267 

334 

393 

428 

220 

259 

308 

.371 

257 

303 

364 

— 

— 

265 

319 

387 

— 

— 

374 

426 

446 

— 

30? 

341 

387 

404 

204 

239 

286 

363 

_ 

249 

286 

315 

— — 

— 

267 

307 

341 

— - 

— 
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MINNEAPOLIS- 
ST.  PAUL 


SEMI-DETACHED/ROW 


ELEVATOR-2.4  Sty 
5  ♦  Sty 


S  Dll -DETACHED/ ROW  - 


SEMI -DETACHED/ ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


I  ELEVATOR-2-4  Styl 
5  ♦  Sty 


SEMI-DETACHED/ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


lELE  VATOR-2-4  S tv 
$  ♦  Sty 

DETACHED 

SD1I-DETACHED/ROW 


422  - 

394  432 


I  ELEVATOR -2 -4  Styl 
_ *  -  Styl 


[ELEVATOR-2-4  Sty 
_  *  -  StyJ 


SEMI-DETACHED/ROW 


SEMI-DETACHED/ROW 


[ELEVATOR-2-4  Sty 


I  ELEVATOR-2-4  Sty 
s  ♦Styl 
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RULES  *M»  REGULATIONS 


AREA  OFFICE  COLUMBUS,  OHIO 


RECION  V  -  CHICAGO 


OFFICE  COLUMBUS.  OHIO 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

KUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

■ 

•  1 

4  or  more 

DETACHED 

420 

470 

495 

COLUMBUS 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

290 

340 

405 

435 

WALKUP 

255 

285 

315 

380 

400 

ELEVATOR -2 -4  Sty 

300 

340 

400 

_ 

_ 

5  .  Sty 

345 

380 

430 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

400 

455 

480 

ATHENS 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

300 

330 

390  ' 

420 

WALKUP 

255 

290 

325 

355 

395 

ELEVAI0R-2-4  Sty 

295 

330 

390 

— 

— 

S  ♦  Sty 

340 

370 

425 

— 

— 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


400  455 
330  390 


425  - 


400  455 

330  390 

325  355 

390  - 

425  - 


400  455 
330  390 


400  455 

330  390 

325  355 

390  - 


AREA  OFFICE  MILWAUKEE.  WtS. 


MARKET  AREA  I  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


WALKUP  247  277 

ELEVATOR -2-4  Stv  259  299 

5  ♦  Sty  2*  *24 


OETACHED  - 

SEMI -DETACHED / ROW  _  326 

WALKUP  227  250 

ELEVATOR-2-4  Sty  239  262 

’5  ♦  Sty  277  307 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


-  327 

274  304 


RECION  V  -  CHICAOO 


NUMBER  OF  BEDR00M5 


420  491  53 

362  427  46 

331  390  — 

343  402 

399  - 


404  464  5L 

347  410  461 

318  377  — 

330  389  — 

390  -  — 


426  501  53 

363  428  47 

343  406  — 

355  420  — 

404  - 


463  543  56 

399  464  51 


ELEVATOR -2 -4  Sty  286 
5  ♦  Sty 


398  473 
352  409 
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IHStmiWG  OFFICE 


REGION  VI  -  DALLAS 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


RULES  AND  REGULATIONS 

INSURING  OFFICE  ALBUQPF1WQP.  »-M.  EECION  Ft  -  OALLAS_ 


DETACHED  - 

SEUI -DETACHED/ROW  220 

WALKUP  1*0 

ELEVATOR -2-4  Sty  225 
5  »  Sty  240 


DETACHED  - 

SBU-DETACHEO/ROW  218 

WALKUP  178 

ELEVATOR -2-4  Sty  205 
5  ♦  Sty  218 


DETACHED  _ 

SOII -DETACH  ED/HOW  230 

WALKUP  190 

E  LEVA  TOR-2-4  Sty  207 
S  •  Sty  222 


DETACHED  - 

SEMI-DETACHED/ROW  230 

WALKUP  190 


— 

— 

310 

380 

414 

220 

246 

280 

330 

390 

180 

222 

259 

no 

355 

225 

265 

125 

— 

— 

240 

285 

345 

— 

— 

— 

-- 

291 

358 

416 

218 

248 

276 

331 

396 

178 

222 

251 

297 

343 

203 

237 

299 

— 

— 

218 

257 

319 

— 

— 

— 

— 

302 

360 

426 

230 

260 

296 

346 

407 

190 

260 

310 

355 

207 

240 

301 

— 

— 

222 

260 

321 

— 

— 

— 

— 

302 

360 

426 

230 

260 

296 

346 

407 

190 

231 

260 

310 

355 

207 

240 

301 

— 

— 

222 

260 

321 

— 

— 

— 

— 

296 

356 

431 

220 

255 

290 

340 

405 

190 

230 

260 

310 

355 

205 

238 

299 

— 

— 

225 

258 

319 

— 

— 

— 

— 

318 

380 

449 

243 

274 

306 

365 

433 

200 

249 

290 

342 

393 

222 

250 

323 

— 

— 

237 

276 

343 

— 

— 

DETACHED  - 

SEMI-DETACHED /ROW  218 

WALKUP  178 

ELEVATOR -2-4  Sty  203 
5  ♦  Sty  21* 


DETACHED  _ 

SEMI -DETACHED /ROW  24J 

WALKUP  200 

ELEVATOR-2-4  Sty  222 
5  ♦  Sty  237 


DETACHED  _ 

SEMI-DETACHED/ROW  22„ 

WALKUP  l80 

ELEVATOR-2-4  Sty  225 
5  ♦  Sty  240 


-  -  325  387 

248  282  314  370 

202  254  289  135 

222  286  123  - 
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RULES  AND  REGULATIONS 


INSURING  OFFICE  ALBUQUERQUE,  tt.M. _  PECION  El  ~  DALLAS 


OFFICE  OKLAHOMA  CITY.  OKLA. 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  1  |  2  |  3  |  4  or  more 

MESCALERO 

DETACHED 

SEMI-OETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-0  Sty 
S  .  Sty 

-  -  318  380  449 

243  274  306  36S  433 

200  249  290  342  393 

222  250  323  —  - 

237  276  343  -  - 

PENASCO 

DETACHED 

SEMI -DETACHED /ROW 

WALKUP 

ELE  VA  TOR  -2 -4  Sty 
S  ♦  Sty 

-  -  320  381  449 

240  270  30 0  360  42S 

190  245  276  *  332  374 

212  255  323  —  — 

227  275  343  - 

POJOAQUE 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

-  -  320  381  449 

240  270  300  360  425 

190  245  276  331  374 

212  255  323  -  - 

227  275  343  -  - 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

E  L£  VA  TOR  -  2  -  4  Sty 

5  ♦  Sty 

. 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  »  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  .  Sty 

MARKET  AREA 


STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


133 

159 


STILLWATER 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELE  VA  TOR -2 -4  Sty 
5  ♦  Sty 

195 

169 

195 

278 

220 

191 

217 

289 

275 

262 

227 

253 

347 

364 

346 

300 

431 

398 

345 

DETACHED 

... 

_ 

297 

347 

*00 

WOODWARD 

SEMI-DETACHED/ROW 

193 

230 

284 

330 

3‘8 

WALKUP 

167 

2C0 

246 

226 

319 

ELE  VA I OR -2-4  Sty 

193 

226 

279 

— 

... 

5  ♦  Sty 

28 1 

309 

324 

— 

— 

DETACHED 
SEMI-DETACHED/ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-*  Sty 
_ 5  ♦  Sty 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 


AREA  OFFICE  OKLAHOMA  CITY.  OKLA.  RECION  VI  -  PALLAS 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  1 

4  or  more 

DETACHED 

260 

346 

394 

OKLAHOMA  CITY 

SEMI-DETACHED/ROW 

201 

216 

248 

327 

363 

WALKUP 

175 

188 

215 

284 

315 

ELEVATOR-2-4  Sty 

201 

214 

241  . 

... 

— 

5  6  Sty 

274 

295 

338 

— 

... 

DETACHED 

— 

298 

403 

475 

ADA 

SEMI-DETACHED/ROW 

201 

240 

282 

382 

441 

WALKUP 

175 

208 

299 

332 

38} 

ELEVATOR-2-4  Sty 

201 

234 

285 

... 

... 

5  .  Sty 

288 

3<S 

356 

— 

— 

DETACHED 

_ 

... 

278 

H9 

364 

AROMORE 

SEMI-DETACHSD/ROW 

195 

220 

271 

310 

347 

WALKUP 

169 

191 

235 

269 

301 

ELEVATOR-2-4  Sty 

195 

217 

261 

— 

— - 

5  .  Sty 

275 

290 

358 

... 

... 

DETACHED 

"  ... 

... 

361 

417 

477 

ENIO 

SEMI-DETACHED/ROW 

213 

251 

327 

377 

419 

WALKUP 

185 

218 

284 

327 

363 

ELEVATOR-2-4  Sty 

211 

244 

310 

— 

— 

5  ♦  Sty 

32s 

354 

467 

.  ••• 

DETACHED 

■T9 

GUVMON 

a  Hfl 

SEMI-DETACHED/ROW 

11 

WALKUP 

D 

ELEVATOR-2-4  Sty 

El 

■ 

5  .  Sty 

H  H 

DETACHED 

... 

— 

339 

378 

452 

LAWTON 

SEMI-DETACHED/ROW 

202 

227 

304 

357 

415 

WALKUP 

175 

197 

264 

310 

360 

ELEVATOR-2-4  Sty 

201 

223 

290 

... 

... 

5  .  Sty 

264 

_ 298 

4ni 

INSURING  OFFICE  TULSA.  OKLA. 


MARKET  AREA 


STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


BARTLESVILLE 


DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 


St] 


269 

397 

405 


MC  ALESTER 


DETACHED 

SEMI -DETACHED /ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


176 

271 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


230 

345 

353 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
-  Sty 


DETACHED 
SEMI -DETACHED/ ROW 
WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


420  461  495 

183  410  457 

377  425  453 

542  - 

550  - 

372  403  431 

341  376  400 

320  356  381 

454  -  - 

462  - 


334  368  397 

312  345  375 

203  320  344 

430  -  - 

438  -  - 
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OFFICE  nn.T.»g|  Trv»<; _  REGION  VI  -  DALLAS  INSURING  OFFICE  HOUSTON,  TX. _  REGION  TT  -  TiALLAS 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

- 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0 

[  t 

PI 

~n 

4  or  sore 

0 

1 

PJ 

4  or  mora 

DETACHED 

_ 

379 

493 

541 

DETACHED 

— 

— 

458 

567 

657 

DALLAS 

HOUSTON 

SEMI -DETACHED /ROW 

— 

262 

330 

389 

454 

SEMt-DETACHED/ROW 

244 

290 

365 

443 

503 

WALKUP 

195 

244 

307 

362 

422 

UALKUP 

244 

281 

356 

4  39 

488 

ELEVATOR- 2-4  Sty 

215 

270 

340 

... 

— 

ELEVATOR-2-4  Sty 

293 

337 

427 

— 

— 

5  .  Sty 

102 

362 

481 

— 

... 

5  .  Sty 

320 

403 

485 

— 

ShERMAN 

DETACHED 

— 

— 

307 

400 

439 

DETACHED 

— 

— 

419 

507 

599 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

213 

268 

315 

368 

BEAUMONT 

SEMI-DETACHED/ ROW 

202 

237 

322 

406 

447 

WALKUP 

1S9 

198 

249 

295 

343 

WALKUP 

196 

257 

322 

389 

441 

ELEVATOR-2-4  Sty 

174 

219 

276 

_ 

... 

ELEVATOR-2-4  Sty 

235 

308 

386 

— 

— 

5  ♦  Sty 

287 

34  5 

460 

— 

... 

5  ♦  Sty 

344 

413 

520 

— 

DETACHED 

306 

398 

437 

DETACHED 

— 

— 

395 

464 

542 

BRYAN 

SEMI-DETACHED/ROU 

— 

212 

267 

314 

387 

SEMI-DETACHED/ROW 

251 

285 

379 

464 

540 

UALKUP 

159 

197 

248 

292 

338 

WALKUP 

223 

261 

348 

436 

477 

ELEVATOR- 2-4  Sty 

173 

217 

274 

.— 

_ 

ELEVATOR-2-4  Sty 

268 

313 

418 

— 

— 

5  ♦  Sty 

282 

333 

453 

— 

— 

5  -  Sty 

404 

442 

587 

— 

DETACHED 

395 

434 

DETACHED 

— 

— 

429  „ 

615 

WACO 

EL  CAMPO 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

209 

264 

312 

364 

SEMI-DETACHED/ROW 

187 

235 

315 

396 

431 

WALKUP 

1S6 

195 

246 

289 

339 

UALKUP 

187 

227 

315 

384 

411 

ELEVATOR-2-4  Sty 

171 

215 

272 

— 

— 

ELEVATOR-2-4  Sty 

224 

272 

373 

— 

5  «.  Sty 

278 

329 

440 

— 

* - 

5  .  Sty 

317 

356 

479 

— 

MARSHALL 

DETACHED 

— 

— 

295 

355 

42S 

DETACHED 

— 

— 

415 

478 

596 

SEMI-DETACHED/ ROW 

169 

206 

250 

302 

362 

LUFRIR 

SEMI-DETACHED/SOU 

184 

223 

300 

36* 

419 

WALKUP 

161 

200 

250 

298 

346 

WALKUP 

179 

214 

300 

344 

412 

ELEV A  TOR -2 -4  Sty 

238 

255 

275 

_ 

— 

ELEVATOR-2-4  Sty 

215 

257 

360 

— 

— 

S  -  Sty 

— - 

— 

— 

— 

— 

5  .  Sty 

303 

348 

47: 

— 

— 

DETACHED 

DETACHED 

— 

— 

390 

463 

559 

SEMI-DETACHED/ ROW 

TEXAS  cipr 

SEMI-DETACHED/ROW 

201 

245 

317 

37* 

434 

UALKUP 

WALKUP 

201 

245 

317 

374 

434 

ELEVATOR-2-4  Sty 

ELEVATOR-2-4  Sty 

241 

294 

380 

— 

— 

5  -  Sty 

5  .  Sty 

12A 

37(1 

«.in 

INSURING  OFFICE  F08T  W0RTH* 

TX. 

REGION 

VI  -  Dallas 

INSURING 

OFFICE  LUBBOCK.  TX. 

RECION 

VI  -  DALLAS 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

°  1 

1 

P“ 

PP 

4  or  aore 

0  1 

1 

1  2 

LL1 

4  or  ac 

DETACHED 

_ 

300 

376 

412 

DETACHED 

— 

— 

308 

402 

464 

FORT  WORTH 

SEMl-DETnCHED/ROW 

_ 

198 

273 

342 

375 

LUBBOCK 

SEMI-DETACHED/ ROW 

199 

235 

296 

386 

442 

WALKUP 

191 

197 

273 

3*2 

275 

WALKUP 

187 

226 

286 

374 

424 

ELEVATOR-2-4  Sty 
i  ♦  Sty 

245 

279 

352 

— 

— 

ELEVATOR -2-4  Sty 
»  ♦  Sty 

231 

253 

253 

281 

292 

369 

— 

DETACHED 

BP— 

— 

mrm 

DETACHED 

— 

— 

322 

417 

460 

WICHITA  FALLS 

SEMI-DETACHED/ROW 

_ 

190 

El 

m 

AMARILLO 

SEMI-DETACHED/ROM 

206 

237 

303 

392 

430 

WALKUP 

155 

190 

WALKUP 

193 

226 

292 

380 

411 

ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 

H 

ELEVATOR-2-4  Sty 

231 

253 

292 

— 

— 

5  .  Sty 

236 

280 

359 

— 

- 

__  5  ♦  Sty 

253 

281 

369 

— 

DETACHED 

— 

Kg 

DETACHED 

— 

— 

297 

383 

424 

SAN  ANGELO 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

172 

D 

EL  PASO 

SEMI-DETACHED/ROW 

206 

231 

292 

376 

414 

WALKUP 

— 

172 

UALKUP 

193 

220 

281 

363 

395 

ELEVATOR-2-**  Sty 

_ 

_ 

B 

ELEVATOR-2-4  Sty 

231 

253 

292 

— 

— 

5  ♦  Sty 

178 

250 

219 

— 

— 

5  ♦.  Sty 

253 

281 

369 

— 

— 

1  IIM  1 1  —— 

— 

— 

315 

380 

416 

DETACHED 

— 

— 

323 

402 

452 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

180 

266 

321 

352 

MIDLAND 

SEMI-DETACHED/ROW 

225 

256 

311 

393 

429 

WALKUP 

_ 

180 

266 

321 

352 

WALKUP 

215 

248 

303 

374 

415 

ELEVATOR-2-4  Sty 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ELEVATOR-2-4  Sty 

251 

273 

312 

— 

— 

5  ♦  Sty 

242 

285 

345 

— 

— 

5  .  Sty 

273 

301 

379 

— 

— 

DETACHED 

ODESSA 

DETACHED 

— 

— 

331 

407 

447 

SEMI-DETACHED/ROU 

SEMI-DETACHED/ROW 

227 

264 

31* 

386 

422 

WALKUP 

WALKUP 

215 

253 

303 

374 

403 

ELEVATOR-2-4  Sty 

ELEVATOR-2-4  Sty 

251 

273 

312 

— 

— 

5  -  Sty 

5  ♦  Sty 

273 

301 

379 

— 

— 

DETACHED 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 

SEMI-DETACHED/ROW 

UALKUP 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  -  Sty 

5  ♦  Sty 
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INSURING  OFFICE  DES  MOINES ,  IOWA  RECION  VII  -  KANSAS  CITY 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


0 

□□ 

DU 

_l1 

4  or  bo  re 

DETACHED 

— 

309 

396 

463 

SEMI-DETACHED/ROW 

214 

248 

292 

378 

443 

WALKUP 

202 

234 

281 

360 

410 

E  LE  V A  I OR  - 2  - 4  Sty 

302 

331 

404 

— 

— 

5  .  Sty 

341 

381 

466 

— 

— 

DETACHED 

— 

— 

367 

466 

492 

SEMl-DETACIIED/ROW 

250 

274 

351 

420 

471 

WALKUP 

236 

256 

331 

400 

432 

ELEVATOR-2-4  Sty 

JA6 

350 

456 

— 

— 

5  ♦  Sty 

J99 

402 

526 

— 

— 

DETACHED 

— 

325 

422 

504 

SEHI-DETACHED/ROU 

191 

251 

311 

380 

458 

WALKUP 

184 

235 

293 

362 

420 

£LE  VA  TOH  -  -4  Sty 

274 

322 

409 

— 

— 

5  ♦  Sty 

316 

369 

469 

— — ■ 

11 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 
WALK  UP 

£L£  VA  TOR -2 -4  Sty 
5  ♦  Sty 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


- 

- 

442 

491 

562 

- 

30S 

395 

455 

507 

234 

262 

336 

389 

426 

302 

357 

418 

. 

- 

328 

390 

471 

" 

“ 

- 

- 

422 

473 

544 

- 

303 

400 

442 

502 

248 

265 

343 

390 

421 

308 

365 

429 

- 

- 

336 

399 

482 

“ 

- 

- 

419 

468 

539 

- 

287 

385 

424 

498 

223 

250 

330 

374 

418 

308 

365 

428 

- 

336 

399 

482 

- 

• 

• 

” 

- 

303 

400 

442 

502 

248 

265 

343 

390 

421 

108 

365 

428 

- 

- 

336 

399 

482 

* 

“ 

" 

429 

472 

548 

- 

307 

370 

416 

434 

236 

255 

302 

353 

419 

308 

365 

428 

- 

- 

336 

399 

482 

“ 

* 

AREA  OFFICE  SAH  ANTONIO,  TX. _  REGION  VI  -  DALLAS 


INSURING  OFFICE  DES  MOINES,  IOWA  VII  -  KANSAS  CITY 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


MASON  CITY  DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP  236 

ELEVATOR -2 -A  Sty  308 
5  ♦  Sty  336 


404 

242  371 

255  312 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


ELEVATOR-2-4  Sty|308 
5  ♦  Sty| 336 


DETACHED 


SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


DETACHED 
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INSURING  OFFICE  TOPEKA,  RAW. 


REGION  VII  -  KAN6AS  CITY 


AREA  OFFICE  OMAHA,  HEB. 


REGION  VII  -  KANSAS  CITY 


STRUCTURE  TYPE 


ID 

■ 

CD 

‘  1 

4  or  aorc 

— 

— 

344 

421 

457 

— 

301 

355 

412 

448 

199 

253 

309 

370 

425 

223 

304 

385 

— 

— 

226 

308 

390 

— 

— 

— 

— 

351 

405 

432 

— 

278 

342 

397 

422 

213 

247 

301 

352 

405 

223 

304 

385 

— 

— 

226 

308 

390 

— 

— 

— 

— 

343 

400 

435 

— 

280 

325 

386 

411 

208 

243 

294 

362 

405 

215 

299 

378 

— 

— 

218 

303 

384 

— 

— 

— 

— 

344 

399 

442 

— 

281 

338 

388 

431 

210 

243 

296 

359 

397 

223 

304 

385 

— 

— 

226 

308 

390 

- — 

— 

— 

— 

355 

416 

446 

... 

286 

346 

405 

441 

195 

249 

303 

371 

421 

223 

304 

385 

— 

— 

226 

308 

390 

. - 

— 

NUMBER  OF  BEDROOMS 


0  | 

l  1  l 

un 

cn 

4  or  sort 

— 

— 

435 

485 

515 

— 

306 

379 

450 

478 

232 

259 

316 

371 

393 

276 

317 

402 

— 

— 

309 

358 

460 

— 

— 

— 

— 

386 

431 

465 

— 

293 

362 

428 

455 

225 

250 

303 

353 

374 

26S 

303 

383 

— 

— 

— 

— 

428 

478 

504 

— 

290 

361 

430 

458 

229 

256 

311 

364 

385 

276 

316 

399 

— 

— 

307 

356 

459 

— 

— 

— 

— 

411 

459 

487 

— 

294 

363 

430 

456 

226 

252 

305 

357 

378 

270 

309 

391 

— 

— 

-  — 

— 

_ 

385 

431 

461 

— 

285 

350 

409 

439 

215 

249 

301 

352 

373 

270 

308 

389 

— 

— 

-  — -  - 

— 

— 

383 

429 

457 

— 

288 

353 

416 

<  .2 

222 

247 

299 

355 

381 

267 

305 

385 

— 

— 
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INSURING  OFFICE  DENVER/  COLO.  RECION  VI II  ~  DENVER 


S  25627 

INSURING  OFFICE  HELENA,  MONT. _  REGION  VIII  -  DENVER 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


- 

332 

378 

442 

490 

306 

327 

364 

410 

442 

247 

276 

323 

397 

435 

- 

• 

247 

276 

330 

* 

* 

* 

* 

“ 

* 

213 

238 

265 

321 

367 

209 

238 

265 

321 

363 

273 

_ 

- 

214 

238 

293 

* 

* 

- 

- 

* 

225 

251 

299 

372 

430 

211 

230 

283 

348 

388 

219 

238 

291 

. 

- 

222 

243 

299 

* 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

300 

321 

354 

399 

459 

248 

277 

336 

374 

412 

285 

344 

- 

- 

248 

289 

356 

* 

* 

- 

* 

* 

1 

- 

252 

293 

361 

417 

213 

231 

277 

337 

376 

221 

239 

. 

- 

- 

233 

240 

284 

* 

* 

234 

255 

286 

322 

378 

208 

232 

273 

301 

338 

. 

240 

281 

- 

* 

210 

245 

293 

* 

T. 

REGION 

VIII  - 

DENVER 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

■ 

LU_i 

or  sore 

- 

341 

399 

430 

- 

263 

333 

392 

425 

219 

256 

325 

484 

417 

236 

270 

340 

- 

- 

246 

280 

350 

• 

• 

- 

335 

381 

416 

- 

254 

328 

374 

408 

212 

247 

320 

366 

400 

231 

263 

338 

- 

- 

241 

273 

348 

- 

* 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


INSURING  OFFICE  FARGO,  N.D 


. 

- 

353 

412 

450 

- 

284 

349 

405 

443 

222 

276 

340 

397 

435 

237 

291 

354 

- 

- 

247 

301 

364 

-• 

* 

- 

349 

397 

426 

- 

262 

341 

390 

419 

213 

254 

332 

382 

412 

227 

268 

345 

- 

- 

237 

278 

355 

* 

* 

- 

- 

340 

402 

431 

- 

274 

333 

394 

423 

226 

266 

326 

386 

416 

240 

282 

342 

• 

- 

250 

292 

352 

* 

" 

- 

* 

341 

402 

432 

- 

285 

333 

395 

425 

228 

278 

326 

387 

418 

242 

294 

343 

- 

• 

252 

304 

353 

m 

REGION 

VIII  - 

DENVER 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

IE 

r~ 

^_1 

4  or  more 

- 

- 

395 

465 

495 

- 

298 

340 

400 

440 

245 

280 

315 

390 

4  30 

_ 

. 

- 

- 

- 

280 

320 

390 

- 

* 

- 

- 

390 

“4671 

495 

- 

28S 

350 

410 

440 

240 

275 

315 

390 

430 

_ 

_ 

. 

- 

280 

335 

390 

- 

* 

- 

330 

375 

435 

465 

- 

270 

320 

380 

410 

215 

260 

305 

370 

395 

_ 

_ 

. 

. 

- 

250 

295 

355 

- 

- 

- 

- 

400 

460 

490 

- 

292 

350 

405 

435 

225 

280 

315 

380 

415 

_ 

. 

. 

- 

- 

270 

310 

375 

* 

- 

- 

385 

455 

490 

- 

270 

340 

395 

435 

220 

260 

305 

375 

400 

_ 

_ 

. 

• 

- 

260 

310 

365 

* 

* 
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■■  i.  i 

RULES  AND  REGULATIONS 


INSURING  OmCE  SIOUX  FALLS ,  S.  D.  RIC! ON  VI11  ~  DENVE” 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE  |  NUMBER  OF  BEDROOMS 


SIOUX  PALLS  DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 


INSURING  OFFICE  SALT  LAKE  CITY,  UTAH  REGION  VIH  -  DENVER 


DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4 
5  » 

Sty 

Sty 

- 

- 

365 

385 

420 

- 

305 

340 

370 

400 

250 

290 

320 

355 

385 

26S 

300 

330 

365 

- 

270 

305 

335 

— 

" 

- 

-  ' 

355 

385 

420 

- 

300 

340 

370 

400 

240 

280 

320 

355 

385 

2S0 

290 

330 

365 

- 

260 

300 

335 

— 

• 

- 

- 

365 

397 

436 

- 

311 

349 

380 

421 

259  . 

295 

330 

366 

400 

267 

303 

338 

374 

- 

271 

307 

342 

- — 

“ 

- 

365 

547 

436 

- 

311 

348 

380 

421 

259 

295 

330 

366 

400 

267 

303 

338 

374 

- 

271 

307 

342 

— 

. 

- 

365 

397 

436 

- 

311 

349 

380 

421 

259 

295 

330 

366 

400 

HI 

m 

Hi 

374 

- 

OFFICE  SIOUX  FALLS ,  S.  D.  REGION  VIII  ’  DENVER 


INSURING  OFFICE 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

r- 

EE 

^_L 

4  or  aor* 

- 

352 

388 

441 

- 

245 

267 

297 

325 

180 

240 

262 

292 

317 

_ 

- 

_ 

• 

- 

238 

308 

352 

* 

- 

- 

293 

324 

349 

- 

226 

263 

294 

312 

168 

219 

257 

288 

306 

. 

• 

• 

- 

- 

- 

~ 

- 

308 

352 

406 

- 

245 

272 

308 

352 

194 

238 

263 

299 

344 

- 

. 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

353 

415 

466 

- 

288 

344 

407 

458 

178 

233 

280 

332 

374 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

293 

324 

349 

- 

226 

263 

294 

312 

168 

219 

257 

288 

306 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

- 

352 

388 

441 

- 

245 

267 

297 

325 

180 

240 

262 

292 

317 

238 

308 

352 

. 

. 

10 

REGION 

VIII  - 

DENVER 

NUMBER 

OF  BEDROOMS  | 

0 

rz 

I Z 

Ll± 

4  or  aora 

- 

461 

526 

590 

- 

317 

418 

526 

576 

273 

317 

418 

526 

576 

358 

418 

490 

’ 

: 

- 

- 

447 

526 

575 

- 

317 

390 

512 

562 

266 

317 

390 

512 

562 

. 

- 

- 

- 

• 

332 

403 

*61 

* 

* 

- 

- 

418 

489 

548 

- 

331 

396 

480 

526 

267 

324 

396 

468 

526 

338 

396 

461 

- 

- 

- 

- 

447 

541 

605 

- 

317 

418 

533 

591 

273 

317 

418 

526 

570 

346 

411 

480 

- 

- 

- 

- 

483 

576 

634 

- 

361 

447 

'  541 

597 

302 

346 

432 

533 

562 

374 

426 

497 

: 

FEDERAL  REGISTER,  VOL  43,  NO.  114 — TUESDAY,  JUNE  13,  1978 


INSURING  OFFICE  CASPER,  WYO 


RULES  AND  REGULATIONS 

RECION  VIII  -  DENVER  AREA 


25629 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


DETACHED 

- 

- 

418 

491 

548 

SEMI-DETACHED/ROW 

- 

331 

396 

476 

526 

WALKUP 

266 

324 

396 

468 

S26 

ELEVArOR-2-4  Sty 

- 

- 

- 

- 

- 

5  ♦  Sty 

331 

396 

461 

* 

DETACHED 

- 

468 

533 

605 

SEMI-DETACHED/ROW 

* 

324 

432 

533 

590 

WALKUP 

281 

324 

418 

533 

576 

ELEVATOR-2-4  Sty 

- 

- 

- 

- 

* 

|  ♦  Sty 

367 

42S 

483 

* 

DETACHED 

SEMI-DETAi 

WALKUP 


DETACHED 

SEMI -DETACHED /ROW 
WALKUP 

ELE  VA  TOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 


,  CA. 

REGION 

IX  -  SAN  FRANCISCO 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0  | 

cz 

m 

EH 

4  or  aora 

— 

528 

588 

670 

— 

460 

487 

541 

613 

294 

349 

443 

471 

511 

309 

364 

458 

486 

526 

388 

501 

699 

— 

— 

— 

— 

406 

491 

585 

— 

29  3 

380 

467 

504 

244 

280 

363 

448 

488 

259 

295 

378 

463 

510 

372 

414 

530 

— 

— 

— 

— 

446 

478 

519 

— 

288 

383 

424 

458 

240 

275 

354 

406 

448 

255 

290 

369 

409 

451 

368 

411 

533 

— 

— 

— 

— 

494 

526 

584 

— 

371 

428 

509 

553 

284 

319 

363 

434 

475 

299 

334 

378 

449 

490 

412 

453 

530 

— 

— 

— 

— 

584 

616 

658 

— 

379 

467 

587 

634 

289 

325 

399 

510 

553 

304 

340 

414 

525 

568 

416 

460 

566 

— 

— 

— 

— 

401 

434 

"5T3 

— 

307 

363 

406 

443* 

248 

283 

331 

372 

414 

263 

298 

346 

387 

429 

378 

421 

502 

— 

— 

NUMBER  OF  BEDROOMS 


INSURING  OFFICE  PHOENIX,  ARIZ.  RECION  IX  -  SAN  FRANCISCO 


MARKET  AREA  I  STRUCTURE  TYPE 


DETACHED 

SEMI-DETACHEC/ROW 

WALKUP 


AREA  OFFICE  LOS  ANGELES,  CA. _  REGION  IX  -  SAN  FRANCISCO 


_ 

— 

350 

410 

459 

— 

293 

330 

370 

410 

210 

253 

315 

370 

410 

245 

280 

355 

— 

— 

321 

376 

475 

— 

— 

— 

— 

310 

380 

431 

— 

264 

303 

380 

431 

235 

264 

302 

361 

384 

242 

281 

319 

— 

— 

! 

— 

— 

365 

458 

470 

— 

252 

300 

340 

381 

221 

252 

300 

340 

381 

238 

269 

317 

— 

— 

|  - 

— 

— 

307 

342 

412 

— 

221 

307 

332 

402 

188 

211 

248 

296 

344 

205 

228 

265 

— 

— 

— 

— 

366 

407 

456 

— 

2«7 

327 

397 

447 

230 

246 

309 

382 

424 

247 

344 

263 

372 

326 

486 

— 

— 

— 

— 

361 

405 

454 

— 

307 

341 

383 

430 

231 

264 

324 

362 

399 

248 

281 

341 

— 

— 
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RULES  AND  REGULATIONS 


ISSURINC  OFFICE 


MARKET  AREA  I  STRUCTURE  TYPE 


SACRAMENTO,  CA.  REGION  IX  “  SAN  FRANCISCO 


NUMBER  OF  3ED ROOMS 


DETACHED 

_ 

— 

378 

427 

492 

YREKA 

semi-detached/row 

— 

302 

365 

410 

483 

WALKUP 

234 

274 

283 

395 

448 

ELEVATOR -2-A  Sty 

297 

322 

366 

— 

— 

S  -  Sty 

— 

SUSANVI 

m 

DETACHED 

— 

— 

467 

526 

587 

| 

SEMI -DETACHED /ROW 

— 

327 

384 

443 

504 

WALKUP 

217 

294 

372 

440 

500 

■ 

ELE  VA  TOR -2 -A  Sty 

297 

322 

372 

— 

— 

AREA  OFFICE  SAN  FRANCISCO,  CA.  RECI0N  IX  -  SAM  FRANCISCO 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 
WALKUP 


— 

— 

839 

935 

970 

— 

526 

716 

798 

827 

436 

463 

631 

703 

729 

460 

498 

670 

— 

— 

577 

623 

812 

— - 

_ 

_ 

423 

483 

506 

— 

300 

3S1 

419 

444 

243 

262 

325 

391 

416 

298 

335 

413 

— 

— 

413 

462 

564 

“““ 

— 

— 

388 

441 

462 

— 

295 

343 

410 

426 

249 

273 

324 

385 

411 

298 

335 

408 

— 

— 

417 

466 

564 

. — 

... 

_ 

_ 

469 

492 

589 

— 

348 

407 

481 

515 

293 

348 

407 

481 

SIS 

324 

363 

442 

— 

— 

491 

534 

646 

— 

— 

— 

643 

702 

719 

— 

426 

485 

577 

605 

298 

342 

408 

500 

545 

316 

352 

472 

— 

— 

449 

512 

619 

— 

- — 
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RULES  AND  REGULATIONS  25631 

INSDRINC  OFTtCE  SANTA  ANA ,  C». _  REGION  IX  -  SAN  FRANCISCO  INSURING  OFFICE  REMO,  NEV.  RECION  IX  -  SAN  FRANCISCO 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE  1  NUMBER  OF  BEDROOMS 

jojl  |  2  |  3  |  4  or  sore  ^ 

REN9 

1  DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

UALKUV 

ELEVATOR  -2-4  Sty 
5  »  Sty 

-  4)0  572  592 

3)1  406  482 

264  308  381  461  - 

271  320  394  -  - 

307  362  459  -  - 

LAS  VECAS 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR- 2-4  Sty 

_  5_  ♦  Sjty 

-  412  491  506 

-  317  368  451  - 

267  317  368  451 

274  329  381 

310  371  446  -  - 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OP  BEDROOMS 

0  |  1  |  2  |  3  |  4  or  more 

SANTA  ANA 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
5  ♦  Sty 

405  497  566 

-  312  38S  456  530 

241  302  363  421  455 

256  318  381  - 

370  442  538  - 

SAN 

BERNARDINO 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELE  VA  TOR  -2-4  Sty 
_>_•  Sty 

335  «07  473 

—  260  325  393  439 

219  252  316  371  410 

234  268  334  - 

344  384  483  - 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 
_ 5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR -2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

b&TACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

S  ♦  Sty 

OFFICE  HONOLULU _ RECION  IX  -  SAN  FRANCISCO 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

"°  1 

1  1 

2  1 

ZI 

4  or  aor« 

HONOLULU 

DETACHED 

474 

Tsi 

633 

SBU-DETACH  ED/ROW 

... 

379 

412 

499 

532 

WALKUP 

283 

325 

396 

469 

504 

ELEVA70R-2-4  Sty 

291 

333 

404 

— 

— 

J 

S  *  Sty 

311 

348 

409 

— 

— 

GUAM 

DETACHED 

— 

— 

444 

SIS 

556 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

364 

403 

474 

515 

WALKUP 

234 

29  3 

381 

446 

— 

ELEVATOR-2-4  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

5  »  Sty 

HILO 

DETACHED 

— - 

— 

3/8 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

318 

361 

434 

477 

WALKUP 

255 

280 

311 

388 

424 

.. 

ELEVATOR-2-4  Sty 

263 

288 

319 

— 

— 

S  ♦  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

KAUAI 

DETACHED 

439 

500 

541 

SEMI-DETACHED/RGW 

— 

382 

414 

475 

516 

WALKUP 

272 

305 

331 

404 

4  38 

ELEVATOR-2-4  Sty 

280 

313 

339 

— 

— 

S  .  Sty 

— 

— 

“ 

DETACHED 

418 

491 

534 

KONA 

SENI-DETACHED/ROW 

— 

3S8 

401 

474 

517 

WALKUP 

268 

303 

368 

445 

481 

ELEVATQR-2-4  Sty 

276 

311 

376 

— 

— 

5  ♦  Sty 

— 

— 

— 

DETACHES 

_ 

_ 

446 

515 

§58 

MAUI 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

393 

420 

495 

538 

WALKUP 

260 

303 

399 

479 

516 

ELEVATOR-2-4  Sty 

268 

311 

407 

— 

— 

5  ♦  Sty 

— 

— 

— 

omcE  ANCHORAGE,  ALASKA  RECION  X  ~  SEATTLE 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

NUMBER 

OF  BEDROOMS 

0 

1 

1  2 

1  3 

4  or  aore 

ANCHORAGE 

DETACHED 

— 

625 

632 

702 

SEMI-DETACHED/ROW 

... 

538 

596 

608 

675 

WALKUP 

359 

441 

501 

533 

592 

ELEVATOR -2 -4  Sty 

489 

576 

644 

— 

— 

5  *  Sty 

498 

586 

655 

... 

FAIRBANKS 

DETACHED 

— 

— 

618 

674 

734 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

530 

594 

667 

720 

WALKUP 

465 

505 

571 

642 

706 

ELE  VA  TOR -2-4  Sty 

570 

655 

729 

— 

— 

_S  .  Sty 

581 

668 

743 

— 

— 

JUNEAU 

DETACHED 

597 

652 

711 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

509 

564 

621 

678 

WALKUP 

419 

468 

524 

587 

646 

ELE  VA  TOR -2-4  Sty 

465 

510 

567 

— 

— 

5  ♦  Sty 

474 

520 

578 

— - 

— 

KETCHIKAN 

DETACHED 

— 

— 

492 

598 

613 

- 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

398 

469 

530 

594 

WALKUP 

322 

372 

443 

505 

566 

ELE  VA  TOR -2 -4  Sty 

395 

482 

565 

— 

— 

5  ♦  Sty 

402 

492 

577 

— 

“ — 

DETACHED 

678 

745 

819 

902 

BARTER 

ISLAND, 

SEMI-DETACHED/ROW 

— 

658 

724 

796 

876 

NORTH 

COASTAL 

WALKUP 

581 

639 

703 

773 

850 

AREA 

ELEVATOR -2-4  Sty 

— 

— 

— 

— 

—  - 

5  .  Sty 

— 

— 

— 

DETACHED " 

678 

745 

819 

902 

COASTAL 

AREA, 

SEMI-DETACHED/ROW 

... 

658 

724 

796 

876 

NORTH  OF 

ALEUTIANS 

WALKUP 

581 

639 

703 

773 

850 

ELEVATOR -  2-  4  Sty 

— 

— 

— 

— 

— 

5  ♦  Sty 

— 

— 

— 

_ 

— 
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RULES  AND  REGULATIONS 


BOISE,  IDAHO 


X  -  SEATTLE 


OFFICE  EORTLAND,  ORE, 


X  -  SEATTLE 
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AREA  OFFICE  SEATTLE.  WASH. 


MARKET  AREA  STRUCTURE  TYPE 


kULES  AND  REGULATIONS 


'  25633 


RECION  X  -  SEATTLE 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


INSURING  OFFICE  SPOKANE.  WASH. _  REGION  X  -  SEATTLE 


NUMBER  OF  BEDROOMS 


DETACHED 

SEHI-DETACHED/ROU 

WALKUP 


— 

— 

329 

405 

436 

— 

273 

329 

377 

424 

218 

259 

324 

372 

421 

250 

316 

370 

... 

... 

274 

346 

408 

— 

— 

— 

— 

306 

367 

413 

— 

259 

306 

361 

413 

226 

259 

302 

344 

394 

250 

279 

342 

— 

— 

275 

313 

383 

— 

— 

— 

307 

TUI 

37a 

— 

254 

306 

371 

418 

209 

234 

287 

340 

383 

260 

278 

333 

_ 

... 

286 

311 

373 

— 

— 

_ 

— 

308 

367 

422 

— 

255 

308 

358 

422 

208 

241 

287 

344 

395 

249 

300 

348 

_ 

— 

274 

336 

390 

— 

... 

— 

— 

320 

372 

420 

— 

248 

288 

350 

404 

216 

238 

288 

350 

404 

250 

305 

349 

_ 

... 

275 

342 

391 

— 

— 

— - 

— 

324 

380 

421 

— 

247 

298 

360 

404 

199 

219 

296 

351 

386 

236 

280 

337 

... 

— - 

260 

314 

377 

... 

--- 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 


-  -  298  184 

-  2S1  282  249 

19S  228  274  241 


ELEVATOR. 2-4  Styl  249  310  365 


OFFICE  SETTLE.  WASH. 


MARKET  AREA 

STRUCTURE  TYPE 

YAKIMA 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2.9  Sty 

5  •  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-9  Sty 

5  .  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-9  Sty 

S  *  Sty 

DETACHED 

SEMI -DETACHED/ ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-4  Sty 

5  ♦  Sty 

DETACHED 

SEMI-DETACHED/ROW 

WALKUP 

ELEVATOR-2-9  Sty 

5  .  Sty 

NUMBER  OF  BEDROOMS 

0  |  l  |  2  |  2  |  4  or  more 

102  248  294 

267  292  247  289 

196  224  274  247  289 

242  280  222  — 

267  214  272  - 
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